
IAMH-370 


+ 夺転倒 OFF スイツチ （傾斜感知式 ）V 持ち運び取つ手 


サイズ： W 180 xD 180 xH 470( mm ) ■ 重量：約 0. 日巳 kg 

電源： AC 100 V 已 0/60 HZ ■ 消費電力： 300 W ■ 電源コード長さ：約1.已 m 

材質： ABS 樹脂、アルミ、スチール 

■ 個装箱サイズ： W 2 吕〇 XD 220 XH 4 已已 ( mm ) ■ が箱入数： 4台 
■ 外箱捆包サイズ： W 4 已已 XD 4 己巳 xH 470( mm ) 







































